i. STANISLAW DIELINSNI | 


emer. dyrektor Elektrowni Miejskiej w Krakowie, 
b. prezes Związku Elektrowni Polskich 


przeżywszy lat 61, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 20 grudnia 
1933 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 52 przy Alei Słowackiego na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 22 b. m. o godzinie 2-giej po południu. 


O czem zawiadamia 
zona z dziecmi. 


EZ, 


Ze = CONCORDIA“ 
| JANA WOLNEGO 
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